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നമ്പർ 


PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


TENDER NOTICES 


(1) 
No. C2 / 7082 /2013 /MCT. 

29th May 2013 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of the following items required for Cardio 
Thoracic Surgery Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed with Tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this Office on working hours till 3. 30 p . m . 


Last date and time for sale of tender form 
17 - 7 - 2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form — 
18 -7 -2013, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender form — 18 -7 - 2013 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charge 
( 100 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 10 -7 -2013. No other forms of remittance will 
be accepted . 


Tender No. and Name of Equipment with Quantity — 
23/ 2013 — Absorbable hemostat oxidized regenerated 
cellulose as staple fibers Strips I in x 2 in (2.5cm x 5cm ) 
10 Foils Box . 
Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original 1,050 . 
Duplicate — 525 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയോ Last date and time of sale of tender form 
തൊറാസിക് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 17 -7 -2013 , 3 p . m . 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 

Last date and time of receipt of tender 
നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ | 18- 7-2013 , 2 .30 p . im . 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 

Opening date and time of tender — 18 -7 -2013 , 3 p . m . 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

Tender form will be sent through post if required 
ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും - 

( 100) is sent by way of Money Order in favour of the 
23/ 2013 - - അബ്സോർബബിൾ ഹീമോസ്റ്റാറ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് 

Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
റീജനറേറ്റഡ് സെല്ലുലോസ് ആസ് സ്റ്റേപ്പിൾ ഫെബേഴ്സ് 
സ്ട്രിപ്പ്സ് -1 in x 2 in (2 . 5cm x 5cm ) - 10 ഫോയിൽ സ് 

State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
ബോക്സ് 25 ബോക്സ്. 

on or before 10 - 7 - 2013 , 3 p . m . No other forms of 

remittance will be accepted . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ- 1,050. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെന്യൂറോ സർജറി 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 

വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 

വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാ 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
സമയവും 17 - 7 - 2013 , 3 മണി. 

നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
സമയവും - 18 - 7 - 2013, 2.30 മണി. 

ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും - 
18 - 7 - 2013 , 3 മണി. 

22/ 2013 - അബ്സോർബബിൾ ഹീമോസ്റ്റാറ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക റീജ ന റേ റ്റഡ് സെല്ലു ലോസ് ആസ് സ്റ്റേപ്പിൾ 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക (R 100 ) അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഫൈബർ - 1 in x 2 in - 10 ഫോയിൽ സ് ബോക്സ് - 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 

30 ബോക്സ് . 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതുള്ള 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്ര ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു ക ളോ 

അസ്സൽ - 1,050 . 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 525. 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
അപേ ക്ഷ കൾ ഈ ആഫീസിൽ 10 - 7 - 2013 - നു മുമ്പ് 

- സമയവും 17 -7 - 2013, 3 മണി. 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ - ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ സമയവും - 18 - 7 - 2013, 2.30 മണി. 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 

ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
സീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു ത ൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 

18 - 7 - 2013, 3 മണി. 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
(2) 

വേണ്ട തുക ( t 100 ) അധികമായി അയ യക്കേ ണ്ട താ ണ് . 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
No. C2 /20533/2013 / MCT. 

29th May 2013. 

മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
Sealed competitive tenders in the prescribed form എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
are invited for the supply of following Items required മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
for the Department of Neurosurgery , Medical College, 

- ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed, with 

തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡ 
tender number and addressed to the Principal, Medical 

റുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3 . 30 p . m . 

ഈ ഓഫീസിൽ 10 - 7- 2013, 3 മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 

താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
Tender No. and Name of Equipment with Quantity — 

ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
22 / 2013 — Absorbable hemostat oxidized regenerated 

തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
cellulose as staple fibers - 1 in x 2 in — 10 Foils /Box 

യാതൊരുകാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവര 
30 - Boxes . 

ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
Original 7 1, 050. 

Medical College Hospital, 

( Sd.) 
Duplicate 7 525 . 

Thiruvananthapuram . 

Principal. 


TENDER NOTICES 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 18 - 7 - 2013, 
3 മണി. 


(1 ) 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 8 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡ 
റുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ 10 - 7 - 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്ക ണം . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച് 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C2/25265/2012 / MCT. 

29th May 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the Surgery Department of Medical College, 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed Tender Number and 
addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 . 30 p . m . 

Tender No. - 24/2013. 

Name of Equipment with Quantity — Oxidized 
regenerated Cellulose Hemostat — ( 5cm x 10cm ) foils 
(2 " x4") - Perfoil ( 5 Boxes of 10 each ) 
Cost of tender form (inclusive of Sales Taxes): 

Original ? 420. 

Duplicate ? 210. 
Last date and time for sale of tender form 
17 -7-2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender - 18- 7 - 2013 , 
2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender - 18 -7-2013, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 10 -7 -2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


SPECIFICATION 


Absorbable hemostat sterile oxidized regenerated 
cellulose structured Non -woven material useful in 
controlling capillary venous and arterial hemorrhage 
especially in laparoscopic surgeries. 

(2) 
No . C2/8439/2013/ MCT. 

| 12th June 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the Medical College Hospital, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed Tender Number 
and addressed to the Principal , Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 


| Sl. 


Tender No . and Name of Equipment 

with Quantity 


No. 


1 


25 / 2013 — Gluteraldehyde Surfactant- Pentance- 1.5 

dial contains 2 . 45 % w / v - 5 litre / can 
100 can 


- തിരു വ ന ന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജറി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച ദ ർ ഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് നമ്പർ 24 / 2013 . 

സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും ഓക്സിഡൈസ്ഡ് 
സെല്ലുലോസ് ഹിമോ സ്റ്റാറ്റ് ( 5cm X 10cm ഫോയിൽസ്) 
2 " X 4 " _ പർ ഫോയിൽ (5 ബോക്സ് ഓഫ് 10 ഈച്ച്) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ X 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ് -3 210 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 7 - 2013 , 3 മണി. 
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25/ 2013 _ Orthopthaladehyde 0 . 55 % w/ v - 5 litre/ 

can — 20 can 


Cost of tender form ( inclusive Sales Taxe) : 

Original 7 420. 

Duplicate — 210 . 
Last date and time for sale of tender form 
17-7- 2013, 3 p. m . 

- Last date and time of receipt of tender - 18 - 7- 2013 , 
2 .30 p , m . 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 7 - 2013 , 2 . 30 മണി. 


Opening date and time of tender - 18 -7 -2013, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 1 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 8 -7 -2013 . No other forms of remittance will be 
accepted. 


No. C2 /13421/2013 /MCT. 

| 13th June 2013. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the SAT Hospital , Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed Tender Number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p. m . 

Tender No . — 35/2013. 

Name of Equipment with Quantity — Microshield -Hand 
Rub 500ml/can — 500 can . 


തിരു വ ന ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ താഴെ പറ യുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


Cost of tender form (inclusive Sales Tax): 


Original - 7 630 . 


കമ ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ 
നമ്പർ 

പേരും എണ്ണവും 
- 25 / 2013 - ഗ്ലൂറ്ററാൾ ഡിഹൈഡ് വിത്ത് ഔട്ട് 
സർഫാക്റ്റന്റ് പെന്റനൽസ് 1.5 ഡയൽ കണ്ടൻസ് 
2. 45 % w /v - 5 ലിറ്റർ /100 can . 


Duplicate 


7 315 . 


Last date and time for sale of tender form 
17- 7-2013, 3 p. m . 


2 25 / 2013 - ഓർത്തോത്താൾ ഡിഹൈഡ് 0 . 55 % w / v 

5 ലിറ്റർ/ 100 can . 


| Last date and time of receipt of tender - 18 - 7- 2013 , 
2 .30 p , m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

Opening date and time of tender - 18 - 7- 2013, 3 p . m . 
അസ്സൽ 7 420. 

Tender form will be sent through post if required 
ശരിപ്പകർപ്പ് { 210 . 

provided due amount with sufficient postage charges 

(R 100 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
സമയവും 17- 7- 2013, 3 മണി. 

State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും on or before 8 -7 - 2013 at 3 p . m . No other forms of 
സമയവും - 18 - 7 - 2013 , 2 .30 മണി. 

remittance will be accepted . 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18 -7 - 2013, 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എസ്. എ . റ്റി. 
3 മണി. 

ആശുപ്രതിയിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവത്തിലുള്ള മുദ്രവച്ച 
തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 

- ദർഘാസ് നമ്പർ 35 / 2013. 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡ 

സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും- മൈക്രാഷീൽഡ്- 
റുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഹാൻഡ് റബ് 500 എം . എൽ. കാൻ - 500 കാൻ. 
ഈ ഓഫീസിൽ 8 - 7 - 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടി യി രി ക്ക ണം . 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 

അസ്സൽ { 630. 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 315. 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

സമയവും 17 - 7 - 2013, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 

Tender form will be sent through post if required 
സമയവും 18 - 7 - 2013, 2.30 മണി. 

provided due amount with sufficient postage charges 

( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 

Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
18 - 7 - 2013, 3 മണി. 

State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട on or before 6 - 7 - 2013. No other forms of remittance will be 
തുക (t 100) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

accepted. 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാവശ്യമായ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 

താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 

ദർഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുമ്പ് 
ആവശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ 

| പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
ത്ത തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 

എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേ ക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 8 - 7 - 2013 - ന് മുൻ പ് 

ദർഘാസ് നമ്പർ 34 / 2013. 
കിട്ടിയി രിക്ക ണം . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ - സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ പേരും എണ്ണവും - കോംപ്ലക്സ് സ് 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കെമാറാൻ - ഫോർമുലേഷൻസ് ഓഫ് റബിലൈസ്ഡ് H ,0 , 11 % w/v 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . with 0 .01 % w /v - സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊലൂഷൻ, 1 ലിറ്റർ 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പെർ ജാർ - 600 ജാർ. ഫിനോൾ 500 എം . എൽ. ബോട്ടിൽ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂ ടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി കാർബോളിക്ക് ആസിഡ് 500 ബോട്ടിൽ. 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 


അസ്സൽ Y 1,050. 


ശരിപ്പകർപ്പ് ? 525. 


No. C2/ 5032/ 2013 / MCT. 


14th June 2013. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 7 - 2013 , 3 മണി. 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of the following items required for the Medical College 
Hospital, Thiruvananthapuram. 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 7 - 2013 , 2.30 മണി. 


Tender should be superscribed Tender Number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p. m . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18 -7 - 2013, 
3 മണി. 


Tender No. — 34 /2013 . 

Name of Equipment with Quantity - Complex 
formulations of stablized H, 0 , 11 % w/v with 0.01 % w/v 
sliver nitrate solution , 1 lit/ jar — 600 Jar. Phenol — 500ml/ 
bottle Carbolic Acid — 500 Bottle . 


Cost of tender form (inclusive Sales Tax): 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക (8 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
- അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്ര പ ത ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്ത തു മായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കു ന്ന 
താണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 6 -7 - 2013 - ന് മുൻപ് 
കിട്ടി യി രിക്ക ണം . താമ സിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
- സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂ ടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Original 


X 1 ,050 . 


Duplicate — 


525. 


Last date and time for sale of tender form 
17- 7- 2013 , 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form — 18 -7 - 2013 , 
2.30 p. m . 


| Opening date and time of tender form - 18 - 7- 2013 , 
3 p . m . 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 

TENDER NOTICE 
No. C1/9584/2013/ MCK . 

12th June 2013 . No , S4/16286/ 2012 . 

10th April 2013 . 
Sealed competitive tenders are invited for 

Sealed tenders in the prescribed performa are invited 
the purchase of Antibodies for IHC to Government 

for the supply of Goods Autoriksha - 1- 530 cavu to 
Medical College , Kottayam. 

Medical College Hospital, Kozhikode-8. 
Tender forms can be had from this office on payment 

Superscription Tender Number should be specifically 
of 7 1, 051 in cash or by money order till 24 - 7 - 2013 . 

noted - S4/ 16286/2012. 
No other modes of remittance will be entertained . Those 
who require tender forms by post, a sum of 7 40 will be E . M. D . - 1 % . 
added towards postage charges. Money Orders should 

Price of tender of S . T Cash only / Money Order 
reach this office atleast 10 days prior to the closing date 

7 450 . 
of tender sales. Cost of tender forms will not be refunded. 

| Date and time for receipt of tender - 10- 7 -2013 at 
The duly signed tenders superscribed on the 

5 p . m . 
envelops as “ Tender No. C1/9584 /13/MCK for the purchase 
of Reagent Kits” addressed to “ The Principal , Medical 

Date and time of close of sale of tender forms 
College, Kottayam- 8 should reach this office on or before - 9 -7-2013, 3 p. m. 
25 - 7 - 2013 , 1 p . m . Tenders received late will not be 

- Date and time for opening of tender - 11- 7 -2013, 
entertained . The duly received tenders will be opened 

12 Noon . 
on 25 -7 -2013 at 2 . 30 p . m . in the presence of the tenderers 
or their authorised representatives who may present 

Date up to which rates are to be firms— 31 -10 -2013 . 
at that time. 

Address of officer from whom tender forms are to be 
Further details can be obtained from this office obtained and whom tenders are to be sent — The 
during working hours. The undersigned reserves the right Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 
to reject any tender without assigning any reason . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ആന്റീബോഡികൾ ഗുഡ് സ് ഓട്ടോറിക്ഷ - 1 എണ്ണം- 530 കേവ് വിത രണം 
IHC വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോ റ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
കൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ ? 1,051 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും - ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
24 - 7 - 2013 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 

വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. -- നമ്പർ എസ്. 4/ 16286 / 2012. 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ? 40 അധികം മണി ഓർഡറായി 

നിരതദ്രവ്യം - 1 % . 
അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിഓർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടറിന്റെ വില ടാക്സ് അടക്കം X 450. 
ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി- 9-7- 2013, 
- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 3 മണി. 
നമ്പർ സി1/ 9584 / 2 013 / എം . സി . കെ . ആന്റീ ബോ ഡി കൾ 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അ വ സാന തീയ തിയും 
IHC എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 

സമയവും- - 10 - 7 - 2013 , 5 മണി. 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 ” എന്ന വിലാസത്തിൽ 25 -7 -2013, 
ഒരു മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11- 7 -2013, 
നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ - 12 മണി. 
ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ 

പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- 31 - 10 - 2013. 
ദർഘാസുകൾ 25-7 -2013 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 
വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ടതുമായ 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു - 

മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, 
ന്നതിനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

കോഴിക്കോട്. 
Govt. Medical College, 

( Sd.) Medical College Hospital, 

( Sd.) 
Gandhinagar P. O ., Kottayam . Principal. Kozhikode. 

Superintendent. 


TENDER NOTICE 

- (1 ) 


എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, 
കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ട 
തുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും 
സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരു 
ടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ 
സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 24 - 7 - 2013 -ാം തീയതി 11 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു 
ന്നതല്ല. 
- ദ ർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരി 
ക്കുന്നപകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
- പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി . 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


No. S1 -3393 /2013/IMCH. 

| 10th June 2013. 
Sealed tenders are invited for supply of following 
Hospital Items in IMCH Medical College, Calicut- 8 . List of 
Items can be had from the office of undersigned during 
office hours any working days. Envelop containing 
tenders should be superscribed with tender numbers or 
indicated in the statements below and should be 
addressed to the Superintendent, IMCH , Medical College, 
Calicut- 8 , Kerala . Tender must be submitted in sealed 
cover. Tender will be opened on 24 -7 -2013 at 11 a.m . in 
the presence of such of the tenderers or their authorized 
persons who may be present at that time. Late tenders 
will not be accepted. 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 

The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable. Cheques 
Postage Stamp, Draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 


അടങ്കൽ തുക ? 35 ,325. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ); 

ഒറിജിനൽ ? 315 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് -1 158. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 22- 7- 2013 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 23 - 7 - 2013, 5 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 3 - 2014. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീ 
സിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ 
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി വയ്ക്ക 
ന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Approximate Cost _ X 35,325 . 
Cost of tender forms ( including Tax ): 


List of Items 


Item 


Quantity 


Original - { 315. 
Duplicate 158 . 


1. Lactodex 1 


2. Lactodex LB 


If sent by post postage charge ? 50 . 


200 


3. Intercostal drainage bags 
4 . Handy Plast 
5. Tegaderm 
6. Measured volume set 


100 


400 


7 . Fixomule 


5 box 


Closing date and time of sale of tender form 
22- 7- 2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms 
23 -7 -2013, 5 p. m . 

Date up to which rates are to be firm — 31 - 3 -2014 . 

കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃ ശി ശു 
സം രക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപറയുന്ന 
ഹോസ്പിറ്റൽ ഐറ്റംസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 


- 8 . Top - oplast 


10 


Specification 
Specification and details of accessories , available in 
the office of the undersigned during working hours . 


No. S1 /3153/ 2013/IMCH. 


11th June 2013. 


താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തുംഅപ്പോൾ 
ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവ രു ടെ യോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
24 - 7 - 2013 -ാം തീയതി 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി 
- കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


Sealed tenders are invited for the supply of 
following Hospital Items in IMCH Medical College , 
Kozhikode. List of item can be had from the office of 
undersigned during office hours any working days. 
Envelop containing tenders should be superscribed with 
tender numbers or indicated in the statements below and 
should be addressed to the Superintendent, IMCH , 
Medical College , Calicut - 8 , Kerala . Tender must be 
submitted in sealed cover. Tender will be opened on 
24 - 7 - 2013 , 11 a . m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 

Approximate Cost 7 2,74,053. 
Cost of tender forms ( including Tax ) : 

Original - R 630 . 
Duplicate _ 8 315 , 

- If sent by post Postage charge ? 50 . 
Closing date and time of sale of tender forms — 
22 -7-2013 , 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
23 -7- 2013, 5 p. m . 

Date up to which rates are to be firm — 31-3 - 2014 . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut-8 , Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted above for a set of tender 
forms and which will not be refunded under any 
circumstances. 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
- ഐ . എം . സി. എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
( പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി . 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക ? 2,74 ,053. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 

ഒറിജിനൽ - 7 630. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 315 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 22 - 7 -2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 7 - 2013 വൈകുന്നേരം 5 മണി. 
- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 


31 - 3 - 2014 . 


- കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ ( പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി 
വയ് ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അ ധി കാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

Details of Items 


The tenderers should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply . 


The tender forms are not transferable . Cheques, 
Postage Stamp, Draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP . The tenders should be accompanied by EMD 
amounting to 1 % (Rounded to next one Rupee ) of the 
total cost of articles tendered for. The tenders not 
accompanied by sufficient EMD will not be entertained . 


Item 

Quantity 
- 1. Meropinam 

50 
2. Cephalexin drops 

600 
3. Calcium phosphate syp 2: 1 2000 
- 4. Artificial milk formula 1 kg. 400 

- Syp . Cefixime 50 mg syp. - 100 
6. Tab . Ampicillin + Cloxacillin 
(125 +125) 

1000 
Specification 
Specification and details of accessories , available in 
the office of the undersigned during working hours. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ 
ഐറ്റംസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശുസംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരള 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 


Institute of Maternal and 
Child Health, 
Govt. Medical College, 
Kozhikode. 


(Sd.) 
Superintendent. 


TENDER NOTICES 


(1) 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഇ . എൻ. ടി. വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ മൈക്രോ മോട്ടോർ 
( 2 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അ വരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാ രിൽ നിന്നോ 
- മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക ? 1,10,000. 


നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

ഒറിജിനൽ ? 416. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് { 208. 
തപാൽ വഴി X 456 . 


No. S4/8955/2013 / MCC . 

6th June 2013. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of 2 Numbers of Micromotor for 
ENT Surgery to the Department of ENT, Govt. Medical 
College , Kozhikode. 

Superscription Tender Number - S4 /8955 /2013/MCC 
for the supply of Micromotor ( 2 Nos.) to the Department 
of ENT. 

Estimated cost _ 3 1, 10 ,000 . 
Cost of tender form : 
- Original X 416 . 

Duplicate — 208. 

By post _ ? 456. 
Last date of sale of tender form by post — 25 -7 -2013 . 
Last date for sale of tender form — 29 -7- 2013 . 

Due date and time for receipt of tender - 30 - 7 - 2013 , 
| 11 a . m . 

- Date and time of opening of tender - 30 - 7 - 2013 , 
11. 30 a . m . 

Date up to which the rates are to be firm — 31-3 - 2014 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Govt. Medical College, Kozhikode , 
Kerala , India , Pin -673 008 . 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതി- - 25 - 7- 2013 . 


- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 29 - 7 -2013 


ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 7 - 2013 , 11 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 -7 - 2013, 11.30 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ എസ്. 4 / 8955 / 13 / എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴു ത്തോടു കൂടി നേരിട്ടുനൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 08 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പതി നി ധി യു ടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറ ക്ക പ്പെടുന്നതാണ്. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- 1 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃക 
യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിര ത 
| ദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Govt. Medical College , 
Kozhikode during working hours (Phone: 0495 - 2350212 ). 
Tender should be superscribed with Tender Number as 
specified above. The tender should be submitted along 
with an agreement signed and executed in Kerala Stamp 
Paper Worth X 100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of 
quoted price. Stamp Paper will be supplied to the firms 
outside Kerala , on request, along with the remittance of 
? 150 , X 100 towards the cost of Stamp Paper and 3 50 
as incidental charge ) by Money Order in favour of 
Principal, Govt. Medical College, Kozhikode. Specimen copy 
of the agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned. Freight, 
insurance , loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer, 
payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable . Cheque , Draft , Postage Stamps etc. will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed above. Belated 
tenders will not be accepted . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ 
കോളേജിന്റെ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

-- should be attached. 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost if requested . 
3. Warranty : Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC: Minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary. 
5. No advance payment will be made. 


SPECIFICATIONS 


1. 


3. 


Should have micromotor ( Brushless Type) with 
variable speed from 0 to 50,000 RPM 
Should have an on /off foot control 
Should be supplied with straight hand piece and 
contra angle hand piece 
Should be supplied with following burs set 
* Tungsten carbide burse 3 Nos. (assorted sizes) 
* Diamond burs 3 Nos. (assorted sizes) 
* Steel cutting burs Nos. (assorted sizes ) 
Should work with input 200 to 240V ac 0Hz 
supply . 


Stamp Paper will be supplied to the firm outside 
- e 

r a 1 a 

, 
on request, along with the remittance of X 150 ( $ 100 
towards the cost of Stamp Paper and * 50 as incidental 
charge ) by Money Order taken in favour of Principal, 
Government Medical College, Kozhikode . Specimen copy of 
the agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance , loading , unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable . Cheque, Draft, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost . 

The tender will be opened as detailed below . Belated 
tenders will not be accepted. 
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-- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
പത്തോളജി വിഭാ ഗ ത്തിലേ ക്കാ വ ശ്യ മായ മെകാടോം 
ബ്ലേഡ് ( ഹൈ പ്രൊഫൈലും ലോ പ്രൊഫൈലും) വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാ 
ധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക ? 1,08,000. 


No. S3/8744/2013 / MCC . 

7th June 2013. 
Sealed and competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers/authorized dealers for 
the supply of Microtome Blade ( imported ) to the 
Department of Pathology , Govt. Medical College, 
Kozhikode. 

- Superscription -- Tender Number S3/8744/2013/ MCC 
for the supply of Microtome Blade ( imported ) to the 
Department of Pathology. 

Estimated Cost 3 1,08,000 . 
Cost of tender form : 

Orginal 416 . 
Duplicate 7 208 . 

By post _ 7 456 . 
Last date and time of sale of tender form by post 
12 -7 -2013, 3 p . m . 

| Last date and time for sale of tender form - 20- 7- 2013, 
3 p . m .. 

| Due date and time for receipt of tender -- 22 - 7- 2013 , 
11 a. m . 

Date and time of opening of tender -- 22 - 7 - 2013 , 
11 .30 a . m . 

Date up to which the rates are to be firm — 31 -3 - 2014 . 

Person to be Addressed for buying and submitting 
tender form - Principal , Govt. Medical College, Kozhikode , 
Kerala , India , Pin -673 602 . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Govt. Medical College , 
Kozhikode during working hours (Phone : 0495-2350212 ). 
Tender should be superscribed with tender number as 
specified above . The tender should be submitted along 
with an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 

100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price . 


നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

ഒറിജിനൽ ? 416. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് { 208. 

തപാൽ വില 7 456 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 12- 7 -2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 20 -7- 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും -- 22- 7- 2013, 11 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
22 - 7 - 2013 രാവിലെ 11.30 മണി. 


ദർഘാസുകൾ എസ്.3 / 8744/ 2013 / എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴു ത്തോടുകൂടി നേരിട്ടു നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
- അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്ക 
പ്പെടുന്നതാണ്. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


100 @ 133 CAO3 21 BollO00108 mlolo 200 A 
യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിര ത 
ദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , Loading , Unloading, Erection and Commission 
Charges and Installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ 
ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


Details of Items 


Low Profile Microtome Blade (imported ) for Leica 
Cryostat — 3 Packets of 50 Nos. 


The tender without the required Earnest Money 
Deposit , agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice. 
Tender form is not transferable . Cheque , Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. The tender will be opened 
as detailed below . Belated tenders will not be accepted . 


High Profile Microtome Blade (imported ) for Leica 
Rotary Microtome — 15 Packets of 50 Nos. 


SPECIAL CONDITIONS 


Superscription — Tender No . S4 /9009 /2013/MCC for 
the supply of Binocular Research Microscope to the 
Department of Pathology. 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his own 

cost, if requested . 
3. Warranty — Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC — minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate ( to be mentioned seperately ) will be 
considered for selection if necessary. 


5 . No advance paymentwillbemade . 


Estimate cost — 1,00 ,000 . 
Cost of tender form _ 416 . 
Cost of tender form by post — 456 . 

Last date of sale of tender form by post 
27 - 7 -2013. 

Last date of sale of tender form - 
30 - 7 -2013 

Due date and time for receipt of tender — 31- 7 -2013 , 
11 am . 

Date and time of opening of tender 
31-7 -2013 , 11.30 a. m . 

Date upto which the rates are to be firm 
31-3-2014 


No. S4 /9009 /2013/MCC . 


7th 


June 2013 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of one number Binocular Research 
Microscope to the Department of Pathology , Government 
Medical College , Kozhikode, Kerala , India . 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Government Medical College , 
Kozhikode, Kerala , India , Pin -673 008. 


Tender forms and details of tender can be had from 
the office of the Principal , Government Medical College, 
Kozhikode during working hours (Phone: 0495 -2350212 ). 
Tender should be superscribed with Tender Number as 
specified below . The tender should be submitted along 
with an agreement signed and executed in Kerala Stamp 
Paper worth * 100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of 
quoted price. Stamp Paper will be supplied to the firms 
outside Kerala , on request along with remittance of 

150 (* 100 towards the cost of Stamp Paper and 50 
as incidental charge ) by Money Order taken in favour of 
Principal, Government Medical College, Kozhikode. 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
പത്തോളജി വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ ബൈനോക്കുലർ 
റിസർച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത 
ഡീലർമാരിൽനിന്നോ മുദ്ര വച്ചതും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തി 
ലുള്ളതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Brso08 Ma 1,00,000. 
BoreIIM GO000long ode 416. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ തപാൽ വ ഴിയുള്ള വില 
456. 


WJ23Ngonſ BøreIINÙ Grooomlong uner208 . 


( 4 ) 


ദർ ഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന 
തീരുന്ന തീയതി - 27 -7 - 2013. 


No. S3-9018 /2013/ MCC. 


| 11th June 2013. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 


30 - 7 - 2013 . 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 31- 7 - 2013, 11 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
31- 7 - 2013 , 11. 30 മണി. 


ദർഘാസുകൾ എ സ് . 4 / 90 09 / 13 / എം സി സി എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ടു നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 08 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers/authorized dealers for 
the supply of Various items to the various department 
of Medical College, Kozhikode. Tender forms and details 
can be obtained from the office of the Principal, Govt. 
Medical College, Kozhikode on payment of tender cost. 
Tender should be superscribed with Tender Number 
addressed to the Principal, Government Medical College, 
Kozhikode . Belated tenders will not be accepted . Each 
tender should be submitted along with an agreement 
signed and executed in Kerala Stamp Paper worth * 100 
and EMD @ 1 % of the total cost of items tendered for. 
Stamp Paper will be supplied to the firm outside Kerala on 

request along with remittance of 150 by Money Order 
- infovour of Principal, Government Medical College, 

Kozhikode . Specimen copy of the agreement is annexed 
with the tender form . Rates should be quoted in Indian 
Rupees only . All the taxes applicable is to be clearly 
mentioned . Freight, insurance , loading , unloading erection 
and commission charges and installation should be borne 
by the tenderer. Payment also will be made in Indian 
Rupees. 


100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃക 
യിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യ 
ത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ മെഡിക്കൽ കോ ളേ ജിന്റെ 
ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


SPECIAL CONDITIONS 


| No. 


1. The Brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at 

his own cost, if requested . 
3. Warranty: Minimum — 2 years. 
4 . AMC and CAMC — Minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary . 


5. No advance payment will be made . 


SPECIFICATIONS 


Tender Name of item and Department 

Approximate Cost 
S3/ 9018 /13/MCC Listers Perimeter Physiology 

3 75 ,000 
S3 / 5543 /13 / MCC L .P . Needle 
Size 23 & 24 

Medicine 
? 50,000 
Cost of tender form : 

Original 7 416. 
Duplicate * 208. 

By Post 7 456. 
Closing date and time of tender by post 
19- 7-2013, 3 p. m . 

Closing date and time of sale of tender form 
27 -7 -2013 , 3 p . m . - 

Due date and time for receipt of tender 
29- 7-2013 , 11 a. m . 

Due date and time for opening of tender 
29-7- 2013, 11. 30 a. m 

Date upto which the rates are to be firm 
31 -3 - 2014. 


* 


LED illumination with uniform lighting & continues 
intensity adjustment and > 20000 hours life . 


* 


4 fold revolving nose piece . 


- Plan achromatic objectives ( 4x, 10x , 40x,100x) 


* 


10x/20 eyepiece and 10x/20 eyepiece with pointer. 
Wide field eyepiece pair with locking screw . 


* 


The optics must be antimicrobial treated . 


* 


30 degree Binocular tube ( IPD 27mm ). 


* 


Upgradable for phase contrast and dark field . 


The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender forms 
is not transferable. Cheque, Draft, Postage Stamps etc. will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. The tenders will be opened in the 
presence of the tenderers or their authorized 
representatives as scheduled . 


ദർ ഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
- കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0495 2350212 ). 3 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേലെഴു 
ത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് 
പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 
മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


SPECIAL CONDITIONS 


(1) 


The brochure issued by the manufacturer in 
original should be attached . 


( 2 ) 


The 


The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if request. 
(3) Warranty : minimum 2 years. 
(4) AMC and CAMC : minimum 5 years. AMC and 

CAMC (rate to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
(5) No advance payment will be made. 


- വില ഇന്ത്യൻ രൂപ യിൽ രേഖപ്പെടുത്തി യി രി ക്കേ ണ്ട 
താണ്. നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേ ണ്ട 
താണ്. കടത്ത്, ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക് യന്ത്രസാമഗ്രികൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാർ 
സ്വയം വഹിക്കേണ്ട താ ണ്. തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണ 
ക്കാ രിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മൽസരാധിഷ്ഠിതവു മായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- വൈകി ലഭി ക്കു ന്ന തും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പ്രതം, മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും 
കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
യായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


വിഭാഗം 


ദർഘാസ് 
നമ്പർ 


ഇന വിവരവും 
ഏകദേശ ചെലവും 


നിബന്ധനകൾ 


എസ്3 / 9018 /2013 / ലിസ്റ്റേഴ്സ് പെരിമീറ്റർ - ഫിസിയോളജി 

എംസിസി 3 75, 000 
എസ്3 / 5543 / 2013 / എൽ. പി . നീഡിൽ - 
എംസിസി (500 എണ്ണം) 

സൈസ് 23 ആന്റ് 24 മെഡിസിൻ 

? 50,000 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ X 416. 
പകർപ്പ് -* 208. 
തപാൽ വഴി 7 456 . 


- 1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപ്പുസ്തകം തനത് ദർഘാ 

സിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2 . ആവ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 

ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


4 , 


തപാൽ വഴി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കു ന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 19 - 7 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 -7 -2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 29 - 7- 2013, 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 29 -7 - 2013, 
11.30 മണി. 

വില നിജമായിരിക്കേണ്ട തീയതി 31 - 3 - 2014. 


- വാറണ്ടിചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 
- വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി, സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) 
നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ട താ ണ് . 
ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധനസാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 

ഈ നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
- 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


Office of the Government 
Medical College , Kozhikode. 


( Sd.) 
Principal. 


